Z CHAMSKICH 


MARYA MALINOWSKA 


przeżywszy lat 78, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 28-go grudnia 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 31 b. m. 
o godzinie 3 po południu, na który to smutny obrzęd stroskana córka, zięć i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE : 


odbedzie sie we czwartek dnia 3-go stycznia 1918 r. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Reformatów. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


Zaklad pogrzebowy „Concordia" J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2 


